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Z Soru kagidma adimz, soyadiniz ve numaramz di§mda ba§ka higbir §ey yazmayimz. 
Z Smav siiresi 100 dakikadir. 


Soru 1: A§agidaki devreye V s =5V’luk gerilim kaynagi, I s i= 5mA ’lik ve I S 2 = 5mA’lik akim kaynaklan baglanmi§ ve devrede 
sirasiyla Ri=200Q, R2=200Q, R3=100Q, R4=100Q, R5=100Q, R6=50Q ve R7=50Q’luk direngler kullamlmi§tir. Buna gore, A-B 
uglarma bagli R3=100Q’luk direng iizerinden gegen akimi hesaplayimz. (30 p) 



Soru 2: A§agidaki devrede R=100Q’luk bir direng ve C=10juF’lik bir kondansator kullamlmi§tir. Kondansatoriin tarn olarak §arj ve 
de§arj olabilmesi igin devrenin giri§ine uygulanan kare dalgamn periyodu ne olmalidir? Kare dalgamn deger araligmi 0V ve 5V 
olarak alimz. Bu gore, kondansatoriin iizerinden gegen akimin, kondansator iizerindeki gerilimin ve direncin iizerindeki 
gerilimin bir periyot boyunca zamana bagli olarak degi§imini giziniz. Bir periyodun yansi boyunca, zaman sabitinin 5 kati sure 
gegtiginde, kondansatoriin %99’un §arj veya de§arj oldugunu matematiksel olarak ispat ediniz (e=2.71 alimz). (45 p) 
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Soru 3: A§agidaki devrede, bobinin endiiktansi L=30H ve direnci R w =4Q‘dur. Bobine seri olarak bagli R=6Q’luk dirence sahip lambamn 
parlakligimn zamana gore nasil degi§ebilecegini matematiksel olarak ispat ediniz. Aynca devre kararli duruma geldiginde anahtarm 
agddigi varsayilsm. Bu durumda bobinin iizerinden gegen akimin ve bobin iizerindeki gerilimin grafigini zamana bagli olarak giziniz. 
(25 p) 
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C.l) Devrenin basit hali a§agidadir. Bu baglamda R3=100Q’luk direng iizerinden 25 mA- 5 mA = 20 mA geger. 



C.2) t=RC = lOOxlOxlO" 6 = 1 ms. Periyot T > lOx almabilir. Direncin iizerindeki gerilim du§umu kondansatoriin akimiyla 
benzer degi^imi verir. Vc = Vs (l-e' t/x ) ifadesinden t=5x almrsa, Vc=Vs(l-e' 5 ) olur. Bu denklemden Vc = 0.99Vs elde edilir. 
(Vs=5 V) 



C.3) Devredeki anahtar kapali iken, W = l A LI 2 oldugundan akimin karesine bagli olarak zamanla lamba parlakligi artar. 
Parlakligin zamanla arti§i zaman sabitine x=L/R=30/(6+4)=3 s.ye bagli olarak degi§ir. Anahtar agildigmda, akimin ve 
gerilimin zamana bagli grafigi a§agida verilmi^tir. 
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